38. Die Einheiten d. mechanischen, kalorischen, chemischen u.elektr. Energie. 179
Arbeit oder Arbeitsfahigkeit, Bewegungsenergie) im mechanischen MaB und Warmeniengen im kalorischen oder WarrneniaB ausdriicken. Wegen der Unabhangigkeit der Energiebetrage von der Erscheinungs-form der Energie kann man jedoch auch umgekehrt mechanische Energiemengen im WarmemaB, Warmemengen im mechanischen MaB darstellen.
So pflegt man im Dampfturbinenbau die Arbeitsfahigkeit des Dampfes zwischen zwei gegebenen Driicken als Warmegefalle zu bezeichnen und in. Cal auszudriicken (Abschn. 67). Bin Warmegefalle von 90 Cal wiirde z. B. eine verfxigbare Arbeitsmenge von 90-427 = 38430 mkg bedeuten. Umgekehrt ist vorgeschlagen worden, WarmegroBen wie die spezifische Warme, Verdampfungs-warme u. a. statt in Cal in mkg oder in elektrischen Einheiten ( Watts ekunden) auszudriicken, um ein einheitliches MaB zu haben. Die spezifische Warme der Luft wiirde dann statt cp = 0,24 Cal/kg betragen Cp = 0,24 -427 = 102,5 mkg/kg.
Die bei chemischen Reaktionen auftretenden oder verfiig-baren Energiemengen werden allgemein im WarmemaB, also in Cal oder cal ausgedriickt.
Technisch besonders wichtig ist der Zusannnenhang der elektrischen Energieeinheit mit der kalorischen und mechanischen. Das elektrische (elektrodynamische) MaBsystem baut sich auf dern sogenannten absoluten mechanischen MaBsystem (cm, g, sec- oder c, g, s-System) auf. In diesem ist die Einheit der Arbeit oder Energie das Erg.
1 Erg  ist  die   Arbeit,   die von der Krafteinheit   des absoluten MaBsystems, dem Dyn, auf einem Weg von 1 cm verrichtet wird. 1 Erg = 1 Dyn . 1 cm.
Ein Dyn ist aber die Kraft, die der Masse ernes Grammgewichts (der Masseneinheit des absoluten MaBsystems) die Beschleunigung 1 cm/sec2 erteilt. Im technischen mechanischen MaBsystem (m, kg, sec) ist diese Masse, da hier die Krafteinheit gleich der Gewichts-einheit (kg) ist, gleich 1/(1000- 9,81) technischen Masseneinheiten. So-mit ist wegen
Kraft = Masse mal Beschleunigung
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Wegen der Kleinheit des Erg wird als praktische Emheit der elektrischen Energie ein 107mal so groBer Wert angenommen, der als 1 Joule bezeichnet wird. Es ist also
1 Joule = 107 Erg = -^- mkg = 0,102 mkg .
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Die elektrische Energie wird somit grundsatzlich im mechanischen (absoluten) MaB ausgedriickt, nur ist die GroBe der elektrischen
12*rb durch Aufwand mechanischer Arbeit Warme erzeugt werden kann (z. B. durch Reibung, StoB, Bearbeitung fester Korper mit Werkzeugen, Q-asverdichtung), ist praktisch seit alter Zeit bekannt. Auch fur diesen umgekehrten Vorgang gilt das Aqui-valenzgesetz. Durch 427 mkg,, die in Warme umgesetzt werden, ent-steht immer 1 Cal. Fast alle Versuche zur direkten Ermittlung des
